MUZEUM MIEJSKIE w BYDGOSZCZY 


BIELAWKI — ULICA BR. PIERACKIEGO 8 


Ferovnano RUSZCZYĆ 


WYSTAWA OBRAZÓW 


OTWARTA CODZIENNIE od 10-tej do 17-tej. 


